| Piotr Sękowski 


b. Oficer Wojsk Polskich, 


przeżywszy lat 104, po długićj a dolegliwéj chorobie, rozstał sie 


z tym światem dnia 17 grudnia 1864 roku. 


W żalu pograzoni Wnuki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i Szanowną Publiczność, na 
wyprowadzenie zwłok do kościoła Sgo Piotra w dniu 19 b. m. t. j. w poniedziałek o godzinie 9téj 
3 + y 
z rana, — po odbytém zaś NABOZENSTWIE na Cmentarz. 


Kraków,*wsdrukarni Józefa Bensdorfa, 1864. 


